SATI-Q 


¿Cómo configurar una contraseña 


de acceso a SATI-Q en su equipo? 





¿ Cómo asignar una contraseña ? 


Si Ud. desea colocar una clave de ingreso al Sistema SATI-Q puede realizar el 
siguiente procedimiento 


1- Acceder a la pantalla de ingreso a SATI-Q 


2- Seleccionar Contraseña de Sistema 
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3- El Sistema le solicita Ingresar la contraseña que Ud. desee 
Puede elegir por ejemplo: nene 


4- Luego de elegir la clave, seleccione Aceptar para que quede grabada 


mia Aviso ! A 


| Ingrese una nueva contraseña para el ingreso al 
sistema 


Contraseña Nueva = 





T è = Da 


5- El sistema le solicita confirmar la contraseña. 


Luego de Aceptar lo lleva a la pantalla de inicio. 


o Aviso ! 


X 










Vuelva a ingresar la contraseña sistema para 
confirmarla 





Contraseña Nueva Í 





TT == 


6- A partir de este momento cada vez que desee ingresar al Software 
le solicitará la contraseña para ingresar. 
Deberá escribir su contraseña y Aceptar 


Si la contraseña no es la correcta no podrá ingresar 


Ingrese la contraseña del sistema 


Contraseña Actual || 


seña 


tema 





¿ Cómo cambiar la clave de acceso a SATI-Q ? 


1- Acceder a la pantalla de ingreso a SATI- Q 


2- Seleccionar Contraseña de Sistema 
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3- El sistema le solicitará la contraseña actual: 
ejemplo nene, luego seleccionar Aceptar. 


e Aviso ! xX 


Ingrese la contraseña del sistema 


mia Aviso ! X 


Contraseña 4ctual | 


Ingrese la contraseña del sistema 





Contraseña Actual pA 


Y 
®© SATI-Q 





4- El sistema le solicita que Ingrese la nueva contraseña y que la confirme: 
Por ejemplo satiq 1234. 
En cada oportunidad, Seleccione Aceptar. 


Esta será ahora la nueva contraseña que le permitirá acceder al sistema 


sia Aviso ! X sia Aviso ! 


Ingrese una nueva contraseña para el ingreso al 
sistema 





Vuelva a ingresar la contraseña sistema para 
confirmarla 






Contraseña Nueva Ez Contraseña Nueva g SNNN 





| 
saro 


RECUERDE 


El software SATI-Q NO posee contraseña cuando Ud. lo instala. 


Sólo Ud. y aquellos con quienes Ud. la comparta serán los únicos en 
conocer esta nueva contraseña. 


La contraseña es propia de su Unidad y no se transfiere a SATI, por lo cual 
no es posible recuperarla con otro procedimiento. Tenga registro de la 
misma en un lugar seguro. 

Esta contraseña es diferente al número de identificación de su base o 
número de serie que es su contraseña de ingreso a usuarios registrados 


En caso de olvidarla, deberá contactar por mail a satig(Vhardineros.com.ar 
indicando el problema para que el soporte técnico analice el caso y 
evalúe si es factible su recuperación 


(1) SATI-Q 


RECUERDE 


El acceso a las tablas de la base de datos Satiq.mdb está bloqueado con una clave 
de protección para asegurar la confidencialidad e integridad de sus datos. 


Esta clave es independiente de la que Ud. elige para bloquear el acceso al sistema. 


En caso de necesitar obtener sus datos desde la base de datos satiq.mdb en forma 
directa, puede realizar una Copia de la base a MS Access desde el mismo software 





Recomendamos siempre utilizar el sistema de consultas SATI-Q para generar los 
Informes de sus datos 
www.satig.net.ar/post/consultas-sati-q-q-cic-query-consultas-investigaci%C3%B3n- 





colaboracivC3%B3n 


Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 
nuestros medios de contacto 


Mail satigWhardineros.com 


Formulario de contacto: 
htto://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact 


Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 
las novedades 


f www.facebook.com/satig.net/ 
Y (Osatiggroup 


E  SATI-Q O SATLO 


